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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2599 

30 Σεπτεμβρίου 2014 

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. απόφ. 474/2014 

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας (ΦΕΚ Β' 103/31-1-2012), προκειμένου για την πα¬ 
ράταση ισχύσς τσυ Μεταβατικού Μηχανισμού Δια¬ 
σφάλισης Επαρκούς Ισχύος έως 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(τακτική συνεδρίαση την 4η Σεπτεμβρίου 2014) 

Λαμβάνοντας υπ’ άψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), 
άπως ισχύουν, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 12, 
22, 23 και 96. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 
103/31.01.2012), άπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και 
ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 190, 288 έως 291. 

3. Την απάφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 338/11.07.2013 σχετικά 
με την «Τροποπσίηση διατάξεων τσυ Κώδικα Διαχείρι¬ 
σης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΦΕΚ Β'103/31-1-2012) και του Κώδικα Συναλ¬ 
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/31-1-2012)», 
σε ό,τι αφορά στην αναδιοργάνωση του Μηχανισμού 
Διασφάλισης Επαρκσύς Ισχύος. 

4. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 339/11.07.2013 σχετικά 
με την «Εφαρμογή διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης 
Συστήματος, εν όψει των μέτρων αναδιοργάνωσης της 
εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας». 

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις τις παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4001/2011, 
η ΡΑΕ: «παρακολουθεί την ασφάλεια τσυ ενεργειακού 
εφοδιασμού, ιδίως σε σχέση με το ισοζύγιο προσφοράς 
και ζήτησης στην ελληνική αγορά ενέργειας, το επίπεδο 
της προβλεπόμενης μελλοντικής ζήτησης, το προβλε- 
πόμενο πρόσθετο δυναμικό παραγωγής, μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου που 
βρίσκεται υπό πρσγραμματισμό ή υπό κατασκευή, την 
ποιότητα και το επίπεδο συντήρησης και αξιοπιστίας 
των συστημάτων μεταφοράς και των δικτύων διανομής, 
και την εφαρμογή μέτρων για την κάλυψη της αιχμής 


ζήτησης, καθώς και της συνθήκες της αγοράς ενέργειας 
σε σχέση με τη δυνατότητα ανάπτυξης νέου παραγω¬ 
γικού δυναμικού.» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4001/2011, η 
ΡΑΕ «στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρακολου¬ 
θεί και εποπτεύει τη λειτουργία της αγοράς ενέργειας, 
εκπονεί μελέτες, συντάσσει, δημοσιεύει και υπσβάλλει 
εκθέσεις, πρσβαίνει σε συστάσεις, αποφασίζει ή ειση- 
γείται στα αρμόδια όργανα τη λήψη αναγκαίων μέτρων, 
συμπεριλαμβανσμένης της έκδοσης κανονιστικών και 
ατομικών πράξεων, ιδίως για την τήρηση των κανόνων 
του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών υποχρεώσεων 
που τίθενται με τον παρόντα νόμο, την προστασία των 
καταναλωτών, την εκπλήρωση υπσχρεώσεων παρσχής 
υπηρεσιών κσινής ωφέλειας, την προστασία του περι¬ 
βάλλοντος, την ασφάλεια εφοδιασμού και την ανάπτυ¬ 
ξη της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.» 

Επειδή, σύμφωνα με τσ άρθρο 23 του ν. 4001/2011, 
η ΡΑΕ: «.... δύναται να επιβάλει σε επιχειρήσεις πσυ 
ασκσύν Ενεργειακές Δραστηριότητες μέτρα και όρους, 
ανάλογους προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, οι οποίοι 
κρίνονται αναγκαίοι προκειμένου να διασφαλίζονται η 
εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου και η 
ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς.» 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 96 του ν. 4001/2011: 

«... 2. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος ρυθ¬ 
μίζονται ιδίως: (θ) Οι υποχρεώσεις προσκόμισης εγγυή¬ 
σεων διαθεσιμότητας επαρκσύς ισχύος που πρέπει να 
πληρούνται για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας 
από το ΕΣΜΗΕ και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρε¬ 
ώσεων αυτών, ιδίως μέσω συμβάσεων. Οι προϋπσθέ- 
σεις και η διαδικασία παροχής κινήτρων και επιβολής 
κυρώσεων από τον Διαχειριστή του Συστήματος, ιδίως 
για τη διαθεσιμότητα επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας περιλαμβανόμενης και της διατήρη¬ 
σης ασφαλών περιθωρίων προσφσράς ισχύος και την 
εύρυθμη λειτουργία του προγραμματισμού εγχύσεων 
και απορροφήσεων και της κατανομής φορτίου, καθώς 
και την προστασία του περιβάλλοντος, (ι) Ο τρόπος, η 
διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν πληρωμών για 

τη διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής. 

(ιζ) Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, 
ασφαλή και απαδοτική διαχείριση τσυ Συστήματσς.... 
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ιθ) Ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι διευθέτησης τυχόν 
πληρωμών ως αντάλλαγμα για τις μονάδες παραγωγής 
που έχουν κατανεμηθεί. 

3. Υπολογισμοί και ειδικές εγκρίσεις, πσυ προβλέπο- 
νται από τσν Κώδικα Διαχείρισης τσυ Συστήματσς, απσ- 
φασίζσνται από τη ΡΑΕ, μετά από γνώμη τσυ Διαχειρι¬ 
στή του Συστήματος και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.» 

Επειδή, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 96 
του V. 4001/2011: «Ο Κώδικας (Διαχείρισης τσυ Συστήμα¬ 
τσς) τρσποποιείται είτε με πρωτοβσυλία της ΡΑΕ είτε 
κατάπιν αιτήματσς του Διαχειριστή ή τρίτων πρσσώπων 
που έχουν έννομο συμφέρον, κατ’ εφαρμογή της διαδι¬ 
κασίας τσυ προηγούμενου εδαφίου». 

Επειδή, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του Άρθρου 288 
του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Με¬ 
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ): «Οι μεταβα¬ 
τικές διατάξεις που αφορούν τη διασφάλιση επαρκσύς 
ισχύος κατά τα Άρθρα 288 έως και 291 του παρόντος 
Κώδικα ισχύουν έως και το Έτος Αξιοπιστίας 2013-14». 

Επειδή, σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ 338/2013 (σχε¬ 
τικό υπ’ αριθμ. 3) προχώρησε η διαδικασία επαναξιολό¬ 
γησης του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκσύς Ισχύος 
(ΜΔΕΙ). Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της Δημάσι- 
ας Διαβούλευσης που διεξάγει για την «Αναδιοργάνω¬ 
ση τσυ Μηχανισμσύ Διασφάλισης Επαρκσύς Ισχύσς» 
απά την 29η Ιουλίσυ (Ιτΐΐρ://νννννν.Γ3Θ.9Γ//θ3ΐθ9σΓΐΘδ-ηΘνν/ 
30συΙ.Γ3Θ/3θΙίνίΐγ/9ΐο03ΐ.οοη3υΙΐ3ΐίση/ουΓΓΘηΐ/290714.θ3ρ), 
πράτεινε ένα αρχικά σχέδια αναδισργάνωσης τσυ ΜΔΕΙ 
στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπ’ άψη της αφ’ ενός την 
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτρσπής «Πραγμάτω¬ 
ση της εσωτερικής αγσράς ηλεκτρικής ενέργειας και 
πλήρης αξισπσίηση της δημάσιας παρέμβασης» [0(2013) 
7243 ίίη3ΐ/5.11.2013], καθώς και το σχετικά κείμενα εργα¬ 
σίας «Επάρκεια ισχύσς στην εσωτερική αγορά ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας - Κατευθύνσεις σχετικά με τη δημόσια 
παρέμβαση» [81/1/0(2013) 438 ΐίη3ΐ/5.11.2013], αφ’ ετέρσυ 
την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτρσπής με τίτλο 
«Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις 
στσυς τσμείς τσυ περιβάλλοντος και της ενέργειας 
(2014-2020)» [2014/0 200/01]. Επιπλέον, αναμένεται μέ¬ 
χρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2014 να οριστικοποιηθεί και 
η αντίστοιχη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος και Αποτίμησης 
Οικσνομικών Επιπτώσεων τσυ ΑΔΜΗΕ, η σπσία είναι 
αναγκαία για την εφαρμογή του νέου μηχανισμού, κα¬ 
θώς αποτελεί τη βάση για την αξιολάγηση και απσ- 
τίμηση των απαιτούμενων υπηρεσιών. Ειδικάτερα, η 
νέα αυτή μελέτη τσυ ΑΔΜΗΕ εκπσνείται λαμβάνσντας 
υπάψη τις αρχές πσυ αναλύσνται στσ αρχικά σχέδια 
αναδισργάνωσης τσυ ΜΔΕΙ της ΡΑΕ, επικεντρώνσντας 
ουσιαστικά σε δύσ σημεία: α) η αναγκαία για το σύστημα 
ισχύς διακρίνεται πλέον στις τέσσερις κατηγσρίες πσυ 
περιγράφονται στο εν λόγω σχέδιο, και β) αποτιμάται 
η αξία των απαιτούμενων υπηρεσιών, καταλήγσντας 
σε πρόταση για τσ συνσλικό κόστος του μηχανισμού. 
Στη συνέχεια, μετά τσ πέρας της Δημάσιας Διαβσύ- 
λευσης - η οποία λήγει τη 17η Σεπτεμβρίου - η ΡΑΕ, 
αξιοποιώντας το σύνολο του διαθέσιμου απά τη δημόσια 
διαβούλευση υλικσύ, καθώς και τα απστελέσματα της 
Μελέτης Επάρκειας Ισχύσς και Αποτίμησης Οικονσμικών 
Επιπτώσεων τσυ ΑΔΜΗΕ, θα προχωρήσει σε εξειδίκευ- 
ση τσυ πλαισίσυ και αναλυτική ποσοτική μελέτη των 


παραμέτρων που υπεισέρχονται στην εφαρμογή του 
μηχανισμού, ώστε στις αρχές Νσεμβρίσυ να τεθεί σε 
Δημόσια Διαβούλευση η τελική πρόταση της Αρχής. 

Εξάλλσυ, εκκρεμεί η εξέταση από τη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμσύ της Ευρωπαϊκής Επιτρσπής της Καταγ¬ 
γελίας για Εικαζόμενη Κρατική Ενίσχυση μέσω του Με¬ 
ταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 
(δλ. 37508 (2013/ορ) "ΑΙΙορβά 8ί3ΐθ Αίά ΙΙίΓουρΙι ΑρρΙΙοαΙίοη 
οί ΒβνΙδθά ΟΑΜ δοΜβπΐθ"), σε συνέχεια της οποίας βρί¬ 
σκεται σε εξέλιξη Διαβσύλευση των Ελληνικών Αρχών 
με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε σ 
νέος μηχανισμάς να δύναται να θεωρηθεί συμβατάς με 
το Κοινοτικά Δίκαιο, ενάψει μάλιστα των πράσφατων 
«Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις 
στσυς τσμείς τσυ περιβάλλσντσς και της ενέργειας 
(2014-2020)» [2014/0 200/01]. Προβλέπεται, εξάλλου, άτι 
μάλις ωριμάσει η διαμόρφωση τσυ σχετικού μηχανισμού, 
θα αποσταλεί για κσινοπσίηση στη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμσύ της Ευρωπαϊκής Επιτρσπής. Σύμφωνα 
με τον υφιστάμενο προγραμματισμά, αναμένεται στις 
αρχές Οκτωβρίου 2014 να είναι έτοιμο το βασικά σχήμα 
του νέου μηχανισμού. 

Επειδή, η αναδιοργάνωση του ΜΔΕΙ έχει ενταχθεί στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΡΑΕ για τη συνολική ανα¬ 
διοργάνωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού, καθώς 
απαιτεί μακρά χρονική προετοιμασία, ενώ συγχράνως 
λαμβάνει χώρα και η υλοπσίηση επιπλέον μηχανισμών 
σχετιζόμενων με τη λειτσυργία της εγχώριας αγσράς 
ηλεκτρισμσύ, σι σποίσι επηρεάζσυν το σχεδίασμά και 
εφαρμογή του ΜΔΕΙ. Συγκεκριμένα, οι νέοι αυτοί μηχα¬ 
νισμοί αφορούν ιδίως την πράσβαση τρίτων στη λιγνι- 
τική και υδρσηλεκτρική παραγωγή, μέσω δημσπρασιών 
τύπου ΝΟΜΕ, την εισαγωγή της δυνατάτητας σύναψης 
συμβολαίων διακοψιμότητας μεταξύ του Διαχειριστή και 
μεγάλων καταναλωτών, αλλά και την αναμάρφωση του 
μοντέλου αγοράς που υφίσταται σήμερα. Επιπράσθετα, 
η πράσφατη υιοθέτηση μέτρων για την άρση των υφι¬ 
στάμενων στρεβλώσεων και ανισορροπιών της αγοράς, 
παρουσιάζει σημαντικά αντίκτυπο στη συμπεριφορά των 
συμμετεχάντων και στην εικάνα της αγοράς γενικάτερα, 
με τους παράγοντες αβεβαιάτητας που επικρατούν να 
είναι, επί του παράντος, πολύ ισχυροί και καθοριστικοί. 
Καθώς, λοιπάν, προκρίνεται η συνολική θεώρηση της 
αναδιοργάνωσης της χονδρικής και λιανικής αγοράς 
ηλεκτρισμού, οι συνθήκες παραμένσυν ρευστές και ανώ¬ 
ριμες, ώστε να τεθεί σε εφαρμσγή ένας μεμονωμένσς, 
πάγιας ΜΔΕΙ. 

Επειδή, οι επικρατούσες συνθήκες στην αγορά λιανι¬ 
κής δεν επιτρέπουν ακάμα την απευθείας σύναψη δι¬ 
μερών σικσνσμικών συμφωνιών, στα πλαίσια των Συμ¬ 
βάσεων Διαθεσιμάτητας Ισχύος, μεταξύ Προμηθευτών 
και Παραγωγών. 

Επειδή, σκοπάς των άμεσων μεταβατικών μέτρων είναι 
να διατηρηθεί μια σχετική οικσνομική ισσρροπία μεταξύ 
των συμμετεχάντων στην εγχώρια αγορά, πράγμα που 
θα επιτρέψει και τη διατήρηση της διαθεσιμάτητας, υπά 
τις σημερινές δυσμενείς συνθήκες, των υφιστάμενων 
και πρσγραμματισμένων υπσδσμών πσυ έχουν μακρο- 
πράθεσμο ορίζοντα λειτουργίας, έτσι ώστε σι υπσδομές 
αυτές να είναι εν τσις πράγμασι διαθέσιμες στις νέες 
συνθήκες πσυ θα διαμσρφωθσύν τάσσ στην εγχώρια 
άσο και στη διεθνή ενεργειακή αγορά. 
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Επειδή, η ΡΑΕ, λαμβάνοντας υπ’ όψη τη γενικότερη 
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα 
θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Μηχανισμού 
Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, κρίνει σκόπιμη τη διατή¬ 
ρηση τσυ υφιστάμενσυ καθεστώτος και την παράταση 
της ισχύσς του Μεταβατικού Μηχανισμού Διασφάλισης 
Επαρκούς Ισχύος, κατά τα Άρθρα 288 έως 291 του ΚΔΕΣ- 
ΜΗΕ, έως 31 Δεκεμβρίου 2014, αποφασίζει; 

Α. Στσ πλαίσισ των αρμσδιοτήτων της κατά τα Άρθρα 
22 και 96 του Ν. 4001/2011, για την τροποποίηση και συ¬ 
μπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης τσυ 
Ελληνικσύ Συστήματσς Μεταφσράς Ηλεκτρικής Ενέργει¬ 
ας (ΦΕΚ Β' 103/31.01.2012) όπως ισχύει, ως ακσλσύθως: 

1. Την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου του Άρ¬ 
θρου 288 ως εξής: 

«Οι μεταβατικές διατάξεις που αφορούν τη διασφάλιση 
επαρκσύς ισχύσς κατά τα Άρθρα 288 έως και 291 τσν 
παρόντος Κώδικα ισχύουν έως και 31 Δεκεμβρίου 2014. 
Για το προαναφερθέν διάστημα, τίθεται ως πρσθεσμία 
για την υποβσλή στο Διαχειριστή τσυ Συστήματσς των 
αιτήσεων που σχετίζονται με τον εν λόγω μηχανισμό από 
τσυς Συμμετέχοντες στην αγορά η 20η Οκτωβρίου 2014.». 

2. Την τροποποίηση της παραγράφου 4 του Άρθρου 
290 ως εξής: 

«4. Για την περίοδο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014, με 
απόφαση της ΡΑΕ καθσρίζσνται, μσνάδες σύγχρσνης 
τεχνολογίας, οι οποίες κρίνονται ως απαραίτητες για 
την εξασφάλιση επαρκούς ισχύος για την περίοδο μέχρι 


της περάτωσης της αναδιοργάνωσης των κανόνων της 
αγοράς. Για τις μονάδες αυτές και για κάθε Αποδεικτι¬ 
κό Διαθεσιμότητας Ισχύσς πσυ έχει καταχωρηθεί στσ 
Μητρώσ ΑΔΙ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 
192, ο Διαχειριστής τσυ Συστήματσς καταχωρεί ένα επι- 
πλέσν Απσδεικτικό Διαθεσιμότητας Ισχύσς στο Μητρώο 
ΑΔΙ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στσ παρόν άρθρα, 
και για το οποίο εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις 
παραγράφσυς 1, 2 και 3 τσυ παρόντσς άρθρου. 

Σε περίπτωση τρσπσποίησης, διαγραφής ή αναστσ- 
λής ενός ΑΔΙ σύμφωνα με το άρθρο 193 του παρόντος 
Κώδικα, τροποποιείται, διαγράφεται ή αναστέλλεται 
αντίστοιχα ένα ακόμα ΑΔΙ το οποίο αντιστοιχεί στο ΑΔΙ 
που έχει καταχωρηθεί επιπλέον από τον Διαχειριστή 
τσυ Συστήματος». 

3. Την παράταση των σχετικών διατάξεων στσ Εγχει- 
ρίδισ Μηχανισμσύ Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος του 
ΚΔΣ έως και 31 Δεκεμβρίου 2014. 

Β. Την παράταση έως και 31 Δεκεμβρίου 2014 των 
Άρθρων 3,4 και 5 της απόφασης ΡΑΕ 339/2013. 

Γ. Τη δημσσίευση της παρσύσας στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2014 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΑΑΚΟΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοοή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοιρή ΡνΡ/€Ρ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 


- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 


20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή αά-ωπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της'Ενωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νινινι.Βΐ,ψ) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ίι((ρ://νννννν. 6 (. 9 Γ - β-πιαίΙ: νν6ΐ}πΐ38(6Γ.6(@6ΐ.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


★ 02025993009140004 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 











































































